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Darmstadt Hbf 

Ober-Ramstadt - Reinheim - Wiebelsbach - Erbach - Eberbach 
Frankfurt Hbf 

Ober-Ramstadt - Reinheim - Wiebelsbach - Erbach - Eberbach 


Darmstadt Böllenfalltor 
Schienenersatzverkehr (Richtung Darmstadt) 


Ober-Ramstadt - Emsthofen - Brandau 
Ober-Ramstadt - Reinheim - Groß-Umstadt (Nachtbus) 
Schienenersatzverkehr (Richtung Wiebelsbach) 


Nieder-Ramstadt - Neutsch / Darmstadt Eberstadt 


Traisa - Darmstadt Böllenfalltor 
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